社会 福祉 施設 等 クラ スタ ー の 対応 に つい て 
1 クラ スタ ー の 発生 状況 に つい て (4 月 27 日 て 5 月 6 日 ) 
(1) 高齢 者 施設 (滝沢 市 ) 


























































































































区 分 | 入所 職 員 その 他 計 
対象 者 数 44 36 103 183 
査 済 44 36 103 183 
患者 数 26 10 5 41 
(2) 高 貞 者 施設 (奥州 市 ) 
区 分 | 入所 者 職 員 その 他 計 
対象 者 数 68 43 52 163 
検 査 済 68 43 52 163 
患 数 43 23 3 69 


























2 いわ て 医療 福祉 施設 等 クラ スタ ー 制 御 タ スク フォ ー ス の 派遣 状況 
(1) 高齢 者 施設 (滝沢 市 ) 

ア 医療 搬送 班 と し て 4 月 29 日 ( 木 ) 以 降 入院 等 搬送 調整 班 の 職員 を 施設 に 派遣 
月 日 | 4/29 | 4/30 | 5/1 5/2 | 5/3 以降 (継続 中 ) 
人 数 2 名 | 2 名 | 1 名 1 名 2 名 
・ 重症 度 等 の アセ スメント 、 症状 等 に 応じ た 入院 調整 を 実施 
イ 感染 制御 班 と し て ICAT の 医師 、 看 護 師 等 を 4 月 29 日 ( 木 ) か ら 5 月 2 日 (日 ) ま で 
の 計 4 日 間 、 施 設 に 派遣 (延べ 9 名 ) 

月 日 4/29 | 4/30 | 5/1 5/2 | 合計 
人 数 3 名 | 3 名 | 2 名 1 名 | 9 名 (延べ ) 
・ 施設 職員 に 対す る 感染 対策 の 指導 を 実施 (PPE 着脱 、 手 指 衛生 等 ) 

・ 施設 の ゾー ニン グ 支 援 、 巡 回 に よる 施設 内 の 点検 及び 環境 整備 を 実施 
(2) 高齢 者 施設 (奥州 市 ) 

ア 医療 搬送 班 と し て 5 月 1 日 ( 土 ) 以 降 入 院 等 搬送 調整 班 の 職員 を 施設 に 派遣 
月 日 5/1 | 5/2 | 5/3 以降 (継続 中 ) 
人 数 3 名 | 3 名 2 名 
・ 重症 度 等 の アセ スメント 、 症 状 等 に 応じ た 入院 調整 を 実施 
イ 感染 制御 班 と し て ICAT の 看護 師 を 5 月 1 日 ( 土 ) 以 降 計 3 日 間 、 施 設 に 派遣 (延べ 

6 名 )、5 月 7 日 以降 も 、 継 続 的 に 派遣 予定 
月 日 5/1 5/2 5/4 | 合計 
人 数 2 名 | 2 名 | 2 名 | 6 名 (延べ ) 
職員 に 対す る 感染 対策 の 指導 を 実施 (PPE 着脱 、 手指 衛生 等 ) 
の ゾー ニン グ 支 援 、 施 設 内 の 巡回 に よる 点検 及び 環境 整備 を 実施 













































































































































































































































































に 旨 


